FRANCISZEK CIESZYŃSKI 


Wiceprezydent c. k. Sądu Krajowego, 


przeżywszy lat 52, po krótkich cierpieniach zasnął w Panu 
dnia 12 Grudnia 1901 r. 


W ciężkim smutku pozostała Żona, córki i rodzina ‚zapraszaja Krewnych, Przyjaciół 

1 Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę dnia 14 Grudnia b. r. 

o godzinie 5 po południu, z domu żałoby przy ulicy Mikołajskiej l. 28, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek dnia 16 Grudnia 1901 r. o godzinie 82 rano, w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Drukarnia „Czasu“ w Krakowie. 


